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Exercice 1 : 

Calculer la résistance équivalente vue des points A et B pour chaque montage de la figure 
suivante : 
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Chaque segment a une résistance r 

Exercice 2 : 

Par application des lois de Kirchhoff, calculer 
les intensités de courant circulant dans les 
différentes branches du circuit ci-contre. 
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Exercice 3 : 

On dispose de deux générateurs de tension de f.é.m. Ei et E2 et de résistances internes 
négligeables, de trois résistances Ro et de trois résistances R. On réalise avec ces éléments le 
montage de la figure ci-dessous (Ei = 3V, E2 = 3Ei, R = 3Q., Ro = 3R). 
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1- Par application du théorème de Kennelly, 
donner un schéma équivalent à ce réseau. 

2- En utilisant le théorème de Thévenin, 
déterminer le courant I qui traverse la résistance R de 
la branche AB. 

3- Utiliser le théorème de Norton pour 
déterminer littéralement, puis numériquement le 
courant Ii circulant dans la résistance R entre D et A. 

4- Déduire le sens réel des courants I, Ii et I2. 
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Exercice 4 : 

En utilisant le théorème de Norton, déterminez le 
courant qui circule dans la résistance R du circuit de 
la figure suivante : 

Exercices supplémentaires 
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Exercice 5 : 1/ Calculer les tensions 

Ul et U2 en fonction de UAB, RI, 

R2. 

U_ 

Il Calculer le rapport E en fonction 

de RI, R2, Rc. Exprimer ce rapport 

gi 

x = — 

en fonction de R i + R * , R <et 
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R - Ri + Ri . Etudier le cas R c » 
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Ui = RlU ™ > u, = RiUab 



Rép. : 
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Exercice 6: On considère le circuit ci-contre. 
En utilisant le théorème de Thévenin, 
déterminer quelles conditions doivent vérifier 
les résistances a, b, c, d pour que l'intensité x 
dans R ne dépende pas de E3 (Rép: bd = acy 
Que vaut alors cette intensité ? 
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Exercice 7 : Par application du théorème de 
Norton, calculer l'intensité du courant I 
circulant dans la branche AB du circuit ci- 
contre. 

I = 2A, E 1 = 5V, E 2 = 2E V r x = Kl, r 2 = 2r x , R = 20r x 
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Exercice 8 : Calculer l'intensité dans la branche 
AB du réseau ci-contre en appliquant : 

1. Les lois de Kirchhoff. 

2. Le théorème de Norton. 

3. Le théorème de Thévenin. 

E = 3V, R = m, E x = AE, E 2 = 2E, R t = AR, R 2 = R 3 = R 4 = 2R 

E étant la f.c.e.m d'un moteur (récepteur non 
polarisé). 
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